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नई दिल्ली , मंगलवार , अप्रैल 12 , 2016 / चैत्र 23 , 1938 
NEW DELHI, TUESDAY , APRIL 12, 2016/ CHAITRA 23, 1938 


सं . 885 ] 
No. 885 ] 


( 3 ) 


( 5 ) 


उपभोक्ता मामले , खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 

( उपभोक्ता मामले विभाग ) 
( भारतीय मानक ब्यूरो ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 21 मार्च, 2016 
का . आ. 1387 ( अ).- भारतीय मानक ब्यूरो नियम 1987 के नियम 7 के उपनियम (1) के खंड ( ख) के अनुसरण में भारतीय मानक 
ब्यूरो एतद्द्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वे स्थापित हो गये हैं । 

अनुसूची 
क्रम संख्या स्थापित भारतीय मानक ( कों ) की संख्या वर्ष स्थापित तिथि | भारतीय मानक ( कों ) जो कि रद्द होने रद्द होने की 
और शीर्षक 

है, अगर है, की संख्या वर्ष और तिथि 

शीर्षक 
( 1 ) ( 2 ) 

( 4 ) 
आई एस / आई एस ओ गाइड 64 : 2008 21 मार्च 

NA 

NA 
उत्पाद मानकों में पर्यावरणीय मुद्दों को 

2016 
संबोधित करने हेतु गाइड 
आई एस 101 ( भाग 1/ अनुभाग 8) : 

21 मार्च 
2015 / आई एस ओ 787- 9 : 1981 रंग 
रोगन , वार्निश और सम्बंधित उत्पादों के 
लिए नमूने और परीक्षण की पद्धतियाँ भाग 
1 तरल रंग रोगन पर परीक्षण ( सामान्य और 
भौतिक ) अनुभाग 8 रंजकों और एक्सटेंडर्स 
- एक जलीय निलंबन का पीएच मान का 
निर्धारण 
आई एस 101 (भाग 8/ अनुभाग 4 ) : 2015 | 21 मार्च आई एस 101 ( भाग 1/ अनुभाग 4 ) : 21 मार्च 2016 
रोगनों वार्निशों और सम्बध्द उत्पादों के 

2016 

1990 (तीसरा पुनरीक्षण ) 
नमूने लेने और परीक्षण की पद्धतियाँ भाग 8 


NA 


2016 
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NA 


NA 


21 मार्च 
2016 


आई एस 9948 : 1981 


21 मार्च 2016 


21 मार्च 

2016 
21 मार्च 
2016 


21 मार्च 2016 


आई एस 1828 ( भाग 2 ) : 
2002 / आई एस ओ 7500 - 2 : 

1996 


NA 


NA 


21 मार्च 
2016 


21 मार्च 
2016 


__ आई एस 2626 : 1972 (पहला | 21 मार्च 2016 

पुनरीक्षण ) 


आई एस 5347 ( भाग 11) : 1987 | 21 मार्च 2016 


21 मार्च 
2016 


वर्णकों और अन्य ठोसों के परीक्षण अनुभाग 
4 थैलिक एनहाईड्राईड ( चौथा पुनरीक्षण ) 
आई एस 397 ( भाग 5 ) : 2015 / आई एस 
ओ 7870 - 3 : 2012 उत्पादन के दौरान 
गुणता नियंत्रण की प्रणली भाग 5 स्वीकार्य 
नियंत्रण चार्ट 
आई एस / आई एस ओ 516 : 1999 
फोटोग्राफी - कैमरा शटर्स – टाइमिंग 
आई एस 1828 ( भाग 2) : 2015/ आई एस 
ओ 7500 - 2 : 2006 धात्विक सामग्री - 
स्थैतिक एकाक्षीय परीक्षण यंत्रो का सत्यापन 
भाग 2 तनन विसर्पण परीक्षण यंत्र - 
आरोपित भार का सत्यापन ( पहला 
पुनरीक्षण ) 
आई एस 1893 ( भाग 4 ) : 2015 
संरचनाओं के भूकंपरोधी डिज़ाइन के लिए 
मानदंड भाग 4 औघोगिक संरचनाएँ , चट्टा 
टाइप संरचनाएँ (पहला पुनरीक्षण ) 
आई एस 2626 : 2015/ आई एस ओ 
13132 : 2011 प्रयोगशाला ग्लासवेयर - 
पेट्री डिशें ( दूसरा पुनरीक्षण ) 
आई एस / आई एस ओ 5834- 2 : 2011 
शल्य चिकित्सा के लिए अन्तर्रोपण – अल्ट्रा 
उच्च - आणविक - भार वाले पोलिइथ्लीन भाग 
2 मोल्डेड रूप 
आई एस / आई एस ओ 6474- 1 : 2010 
शल्य चिकित्सा के लिए अन्तर्रोपण - 
सिरेमिक सामग्री भाग 1 उच्च शुद्धता 
एल्यूमिना पर सिरेमिक सामग्री 
आई एस 6547 : 2015 विघुतीय चेन 
ह्वाइस्ट – विशिष्टि ( पहला पुनरीक्षण ) 
आई एस 6548 (भाग 2) : 2015 / आई एस 
ओ 1224- 2 : 2007 रोलिंग बेयरिंग - 
उपकरण परिशुद्ध बेयरिंग भाग 2 सीमा 
आयाम, टोलेरेंसेस और ईंच श्रंखला बियरिंग 
के लक्षण ( दूसरा पुनरीक्षण ) 
आई एस 8641 : 2015 / आई एस ओ 5833 
: 2002 शल्य चिकित्सा के लिए अन्तर्रोपण 
- एक्रलिक रालदार सीमेंट ( तीसरा 
पुनरीक्षण ) 
आई एस 8702 : 2015 डाईयूरान , 
तकनीकी - विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण ) 
आई एस 10716 ( भाग 3 ) : 2015 / आई एस | 
ओ 26909 : 2009 तकनीकी उत्पाद के 
दस्तावेज़ - स्प्रिंग्स भाग 3 शब्दावली ( पहला 
पुनरीक्षण ) 
आई एस 11507 : 2015 / आई एस ओ 
5294 : 2012 तुल्यकालिक बेल्ट ड्राइव - 


10 . 


21 मार्च - आई एस 5347 ( भाग 9 ) : 1998 21 मार्च 2016 
2016 

( पहला पुनरीक्षण ) 


NA 


NA 


21 मार्च 
2016 
21 मार्च 
2016 


21 मार्च 2016 


आई एस 6548 : 1992/ आई एस 
ओ 1224 : 1984 ( पहला 

पुनरीक्षण ) 


आई एस 8641 : 1997 


21 मार्च 2016 


21 मार्च 
2016 


14 


21 मार्च 


आई एस 8702 : 1978 


21 मार्च 2016 


2016 


आई एस 10716 ( भाग 3) : 1999 | 21 मार्च 2016 


21 मार्च 
2016 


16. 


21 मार्च 


| आई एस 11507 : 2009 / आई एस | 21 मार्च 2016 

ओ 5294 : 1989 (पहला 


2016 
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21 मार्च 
2016 


पुनरीक्षण) 
- आई एस 11666 : 1985 / आई एस | 21 मार्च 2016 

ओ 7573 : 1983 


आई एस 12160 : 1987 


21 मार्च 2016 


21 मार्च 
__ 2016 


19 . 


21 मार्च 
2016 


आई एस 12375 (भाग 1 ) : 2000 - 21 मार्च 2016 

( पहला पुनरीक्षण ) 


20 . 


21 मार्च 
2016 


21 मार्च 2016 


आई एस 12376 ( भाग 1 ) : 1997 

(पहला पुनरीक्षण ) 


21 


NA 


NA 


21 मार्च 
2016 


आई एस 15147 : 2002 


21 मार्च 2016 


घिरनी ( दूसरा पुनरीक्षण ) 
आई एस 11666 : 2015/ आई एस ओ 
7573 : 2008 तकनीकी उत्पाद के दस्तावेज़ | 
– भागों की सूची (पहला पुनरीक्षण ) 
आई एस 12160 : 2015/ आई एस ओ 
8015 : 2011 ज्यामितीय उत्पाद 
निर्दिष्टीकरण (जीपीएस) – बुनियादी बातें - 
अवधारणाएँ सिधान्त और नियम (पहला 
पुनरीक्षण ) 
आई एस 12375 ( भाग 1 ) : 2015/ आई एस 
ओ 7206 - 1 : 2008 शल्य चिकित्सा के लिए 
अन्तर्रोपण – आंशिक और संपूर्ण कुल्हे के 
जोड़ भाग 1 वर्गीकरण और आयामों की 
नियुक्ति ( दूसरा पुनरीक्षण ) 
आई एस 12376 ( भाग 1) : 2015 / आई एस 
ओ 7207- 1 : 2007 शल्य चिकित्सा के लिए 
अन्तर्रोपण – आंशिक और संपूर्ण घुटने के 
जोड़ के लिए अवयव भाग 1 वर्गीकरण , 
परिभाषाएं और आयामों की नियुक्ति ( दूसरा 
पुनरीक्षण) 
आई एस / आई एस ओ 13261 - 1 : 1998 
एयर -कंडीशनिंग एवं एयर- सोर्स पॉवर रेटिंग 
भाग 1 नॉन- डक्टड बाह्य उपकरण 
आई एस 15147 : 2015 / आई एस ओ 254 
: 2011 बेल्ट ड्राइव - पुलियस – गुणवत्ता , 
फिनिश और संतुलन ( पहला पुनरीक्षण ) 
आई एस 15148 : 2015 / आई एस ओ 
1813 : 2014 बेल्ट ड्राइव - वि _ काटने का 
निशानवाला बेल्ट , वाइड सहित वि बेल्ट 

और वि _ बेल्ट में शामिल हुए धारा बेल्ट और 
हेक्सागोनल बेल्ट – एंटीस्टैटिक बेल्ट की 
विद्युत् चालकता : विशेषताओं और परिक्षण 
के तरीके ( पहला पुनरीक्षण ) 
आई एस 15545 ( भाग 1) : 2015/ आई एस | 
ओ 16589 - 1 : 2011 थर्मोप्लास्टिक संवृत । 
घटकों के संयोगी घूर्णी शैफ्ट लिप -टाइप 
सिलें भाग 1 नामीय विमाएँ एवं छुटें (पहला 
पुनरीक्षण ) 
आई एस 15545 ( भाग 4) : 2015 / आई एस | 
ओ 16589 - 3 : 2011 थर्मोप्लास्टिक संवृत 
घटकों के संयोगी घूर्णी शैफ्ट लिप -टाइप 
सिलें भाग 3 भंडारण , प्रहस्तन एवं संस्थापन 
( पहला पुनरीक्षण ) 
आई एस 15572 : 2015/ आई ई सी 
61938 : 2013 मुल्टीमीडिया तंत्र - 
अंर्तकार्यकारी प्राप्त करने के लिए एनालॉग 
इंटरफेस की सिफारिश की विशेषताओं के 
लिए गाइड ( पहला पुनरीक्षण ) 
आई एस 15963 ( भाग 3) : 2015/ आई एस | 


21 मार्च 
2016 


१२ 


21 मार्च 
2016 


आई एस 15148 : 2002/ आई एस | 21 मार्च 2016 

ओ 1813 : 1998 


24. 


NA 


21 मार्च 
2016 


25 . 


NA 


21 मार्च 
2016 


26 . 


NA 


21 मार्च 
2016 


27. 


21 मार्च - आई एस 15963( भाग 3) : 2012 | 21 मार्च 2016 
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2016 


28. 


NA 


NA 


21 मार्च 
2016 


29. 


NA 


NA 


21 मार्च 
2016 


30 . 


NA 


NA 


21 मार्च 
2016 


31. 


NA 


NA 


21 मार्च 
2016 


32. 


NA 


NA 


21 मार्च 
2016 


ओ 12647 - 3 : 2013 ग्राफिक प्रौधोगिकी - | 
हॉफ -टोन कलर प्रथक्करण , प्रूफ और 
उत्पादन प्रिंट के उत्पादन हेतु प्रक्रिया 
नियंत्रण भाग 3 अखबारी कागज पर 
कोल्डसेट ऑफसेट लिथोग्राफी ( पहला 
पुनरीक्षण ) 
आई एस 16227 ( भाग 4 ) : 2015/ आई ई 
सी 61869- 4 : 2013 उपकरण ट्रांसफार्मर 
भाग 4 संयुक्त ट्रांसफार्मरों हेतु अतिरिक्त 
अपेक्षाएँ 
आई एस 16336 ( भाग 2 ) : 2015 
विघुतीय सुविधाओं के संदर्भ में सूचना के 
आदान - प्रदान हेतु सामान्य सूचना माडल 
(सिम ) भाग 2 एबीटी से बने नियंत्रित 
मार्किट एवं लोड शेडिंग एवं पुन : स्थापन 
कार्यप्रणाली हेतु सिम विस्तार 
आई एस 16365 : 2015/ आई एस ओ 
21182 : 2013 हल्की कन्वेयर बेल्ट - 
घर्षण गुणांक के निर्धारण 
आई एस 16394 : 2015 वस्त्रादि – सूती , 
मानव निर्मित रेशे/फिलामेंट्स और उनके 
मिश्रणों से बने कमीज़ के कपड़े - विशिष्टि 
आई एस 16474 : 2015 भूकृत्रिम – एकल 
या बह रिब विधि द्वारा ज्यौग्रिड की तन्यता 
गुणो के लिए परिक्षण की विधि 
आई एस 16475 : 2015 भूकृत्रिम - 
पोलीथीलीन ज्यौमैम्बरेन की 2 प्रतिशत 

छेदक मापांक ज्ञात करने के लिए परिक्षण की 
विधि 
आई एस 16477 : 2015 भूकृत्रिम – चौडी 
पट्टी तन्यता विधि द्वारा भू झिल्लियों के 
निष्पादन शक्ति के निर्धारण के लिए परिक्षण 
की विधि 
आई एस 16449 (भाग 2 ) : 2015/ आई एस | 
ओ 3864- 2 : 2004 ग्राफिक प्रतीक - 
सुरक्षात्मक रंग एवं सुरक्षा संबंधी चिन्ह भाग 
2 उत्पाद सुरक्षा लेबल संबंधी सिध्दांत 
आई एस 16457 : 2015/ आई एस ओ/ आई 
ई सी 15288 : 2008 तंत्र और सॉफ्टवेयर 
अभियांत्रिकी - तंत्र जीवन चक्र प्रक्रियाएँ 
आई एस 16458 : 2015/ आई एस ओ / आई 
ई सी 16085 : 2006 तंत्र और सॉफ्टवेयर 
अभियांत्रिकी - जीवन चक्र प्रक्रियाएँ - 
जोखिम प्रबंधन 
आई एस 16464 (भाग 4) : 2015/ आई एस | 
ओ / आई ई सी 19784- 4 : 2011 सूचना 
प्रौधोगिकी - बॉयोमीट्रिक अनुप्रयोग 
प्रोग्रामिंग इंटरफेस भाग 4 बॉयोमीट्रिक 


33 . 


NA 


NA 


21 मार्च 
2016 


34 


NA 


NA 


21 मार्च 
2016 


35. 


NA 


NA 


21 मार्च 
2016 


36. 


NA 


NA 


21 मार्च 
2016 


37 . 


NA 


NA 


21 मार्च 
2016 


38 . 


NA 


NA 


21 मार्च 
2016 
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39 . 


NA 


21 मार्च 
2016 


| फंक्शन प्रदाता इंटरफेस 

आई एस / आई एस ओ 20022- 7 : 2013 
वित्तीय सेवाएँ – सार्वभौमिक वित्तीय उघोग 
संदेश योजना भाग 7 पंजीकरण 
आई एस / आई एस ओ 21101 : 2014 
साहसिक पर्यटन – सुरक्षा प्रबंधन पध्दतियाँ 
- अपेक्षाएँ 


40 . 


NA 


NA 


21 मार्च 
2016 


इस भारतीय मानक की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन , 9, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली 110 002 क्षेत्रीय 
कार्यालयों :नई दिल्ली , कोलकता, चंडीगढ़, चेन्नई, मुंबई, तथा शाखा कार्यालयों: अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर , कोयंबतूर , 
गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर , पटना , पूणे तथा कोचि में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं । भारतीय मानकों को http:// www.standardsbis.in 
द्वारा इंटरनैट पर खरीदा जा सकता है । 
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NOTIFICATION 

New Delhi, the 21st March, 2016 
S . O . 1387 ( E ). — In pursuance of Clause (b ) of sub -rule ( 1) of Rules 7 of the Bureau of Indian Standards Rules, 
1987 , the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards, particulars of which are given in the 
second column of Schedule hereto annexed has been established on the date indicated against it in third column . The 
particulars of the standards, if any , which are given in the fourth column shall also remain in force concurrently till they 
are cancelled on the date indicated against them in the fifth column . 

SCHEDULE 


| Date of cancellation 


No. & Year of the Indian 
Standards Established 


Date of 
Establishment 


No. & Year of the Indian 
Standards to be cancelled , 

if any 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(5 ) 


21 March 2016 


NA 


NA 


21 March 2016 


NAT 


NA 


NA 


IS/ISO Guide 64 : 2008 Guide 
for Addressing Environmental 
Issues in Product Standards 
IS 101 ( Part 1/ Sec 8 ) : 2015/ISO | 
787- 9 : 1981 Methods of 
Sampling and Test for Paints, 
Varnishes and Related Products 
Part 1 Test on Liquid Paints 
(General and Physical) Section 
8 Pigments and extenders - 
Determination of pH value of an 
aquecus suspension 
IS 101 ( Part 8/ Sec 4) : 2015 
Methods of Sampling and Test 
for Paints , Varnishes and 


21 March 2016 


21 March 2016 


| IS 101 ( Part 8 /Sec 4 ) : 1990 

( Third Revision ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii)] 


21 March 2016 


NA 


NA 


21March 2016 


IS 9948 : 1981 


21March 2016 


21 March 2016 


IS 1828 ( Part 2 ) : 2002/ISO 

7500 - 2 : 1996 


21 March 2016 


21 March 2016 


NA 


NA 


21 March 2016 


21 March 2016 


IS 2626 : 1972 (First 

Revision ) 


21 March 2016 


IS 5347 (Part 11 ) : 1987 


21 March 2016 


Related Products Part 8 Tests 
for Pigments and Other Solids 
Section 4 Phthalic Anhydride 
( Fourth Revision ) 
IS 397 (Part 5 ) : 2015 /ISO 
7870 - 3 : 2012 Methods for 
Statistical Quality Control 
During Production Part 5 
Acceptance Control Charts 
IS / ISO 516 : 1999 Photography 
- Camera Shutters - Timing 
IS 1828 (Part 2 ) : 2015 /ISO 
7500 - 2 : 2006 Metallic 
Materials - Verification of Static 
Uniaxial Testing Machines Part 
2 Tension Creep Testing 
Machines - Verification of the 
Applied Force (First Revision ) 
IS 1893 (Part 4 ) : 2015 Criteria 
for Earthquake Resistant Design 
of Structures Part 4 Industrial 
Structures Including Stack - Like 
Structures (First Revision ) 
IS 2626 : 2015 / ISO 13132 : 
2011 Laboratory Glassware - 
Petri Dishes (Second Revision ) 
IS /ISO 5834 -2 : 2011 Implants 
for Surgery - Ultra -High 
Molecular-Weight Polyethylene 
Part 2 Moulded Forms 
IS /ISO 6474 -1 : 2010 Implants 
for Surgery - Ceramic Materials 
- Part 1 Ceramic Materials 
Based on High Purity Alumina 
IS 6547 : 2015 Electric Chain 
Hoists - Specification ( First 
Revision ) 
IS 6548 (Part 2 ) : 2015 /ISO 
1224 - 2 : 2007 Rolling Bearings 
- Instrument Precision Bearings 
Part 2 Boundary Dimensions, 
Tolerances and Characteristics 
of Inch Series Bearings (Second 
Revision ) 
IS 8641 : 2015 /ISO 5833 : 2002 
Implants for Surgery - Acrylic 
Resin Cements ( Third Revision ) 
IS 8702 : 2015 Diuron , 
Technical - Specification ( First 
Revision ) 
IS 10716 (Part 3) : 2015 / ISO 
26909 : 2009 Technical Product 
Documentation - Springs Part 3 
Vocabulary ( First Revision ) 
IS 11507 : 2015 /ISO 5294 : 
2012 Synchronous Belt Drives - 
Pulleys (Second Revision ) 
IS 11666 : 2015/ISO 7573 : 


10 . 


21 March 2016 


21 March 2016 


IS 5347 (Part 9 ) : 1998 

( First Revision ) 


21 March 2016 


NA 


NA 


| 


21 March 2016 


21 March 2016 


IS 6548 : 1992 /ISO 1224 : [ 

1984 (First Revision ) 


21March 2016 


IS 8641 : 1997 


21 March 2016 


21March 2016 


IS 8702 : 1978 


21 March 2016 


15 . 


21 March 2016 


IS 10716 (Part 3 ) : 1999 


21 March 2016 


16 . 


21 March 2016 


21 March 2016 


IS 11507 : 2009/ISO 5294 : 

1989 ( First Revision ) 


17 . 


21 March 2016 


IS 11666 : 1985 /ISO 7573 : 


21March 2016 
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1983 


21 March 2016 


IS 12160 : 1987 


21 March 2016 


19 . 


21 March 2016 


21 March 2016 


IS 12375 (Part 1) : 2000 

( First Revision ) 


20 . 


21 March 2016 


21 March 2016 


IS 12376 (Part 1) : 1997 

(First Revision ) 


21 March 2016 


NA 


NA 


2008 Technical Product 
Documentation - Parts Lists 
( First Revision ) 
IS 12160 : 2015 /ISO 8015 : 
2011 Geometrical Product 
Specifications (GPS ) - 
Fundamentals - Concepts , 
Principles and Rules (First 
Revision ) 
IS 12375 (Part 1) : 2015 /ISO 
7206 -1 : 2008 Implants for 
Surgery - Partial and Total Hip 
Joint Prostheses Part 1 
Classification and Designation 
of Dimensions (Second 
Revision ) 
IS 12376 (Part 1) : 2015 /ISO 
7207 - 1 : 2007 Implants for 
Surgery - Components for 
Partial and Total Knee Joint 
Prostheses Part 1 Classification , 
Definitions and Designation of 
Dimensions (Second Revision ) 
IS /ISO 13261- 1 : 1998 Sound 
Power Rating of Air 
Conditioning and Air - Source 
Heat Pump Equipment Part 1 
Non -Ducted Outdoor 
Equipment 
IS 15147 : 2015 /ISO 254 : 2011 
Belt Drives - Pulleys - Quality , 
Finish and Balance (First 
Revision ) 
IS 15148 : 2015 /ISO 1813 : 
2014 Belt Drives - V -Ribbed 
Belts, Joined V -Belts and V 
Belts Including Wide Section 
Belts and Hexagonal Belts - 
Electrical conductivity of 
Antistatic Belts : Characteristics 
and Methods of Test ( First 
Revision ) 
IS 15545 (Part 1 ) : 2015 / ISO 
16589 - 1 : 2011 Rotary Shaft 
Lip - Type Seals Incorporating 
Thermoplastic Sealing Elements 
Part 1 Nominal Dimensions and 
Tolerances ( First Revision ) 
IS 15545 ( Part 3 ) : 2015 /ISO 
16589 - 3 : 2011 Rotary Shaft 
Lip - Type Seals Incorporating 
Thermoplastic Sealing Elements 
Part 3 Storage, Handling and 
Installation ( First Revision ) 
IS 15572 : 2015 /ISO 61938 : 
2013 Multimedia Systems - 
Guide to the Recommended 
Characteristics of Analogue 


21 March 2016 


IS 15147 : 2002 


21 March 2016 


21 March 2016 


21 March 2016 


IS 15148 : 2002 / ISO 1813 : 

1998 


24 . 


21 March 2016 


NA 


25 . 


21March 2016 


NA 


26 . 


21 March 2016 


NA 
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27 . 


21 March 2016 


IS 15963 (Part 3 ) : 2012 


21 March 2016 


28 . 


21March 2016 


NA 


NA 


29 . 


21 March 2016 


NA 


NA 


30 . 


21 March 2016 


31 


Interfaces to Achieve 
Interoperability (First Revision ) 
IS 15963 (Part 3 ) : 2015 /ISO 
12647 - 3 : 2013 Graphic 
Technology - Process Control 
for the Production of Half- Tone 
Colour Separations, Proof and 
Production Prints Part 3 Coldset 
Offset Lithography on 
Newsprint (First Revision ) 
IS 16227 (Part 4 ) : 2015 /IEC 
61869-4 : 2013 Instrument 
Transformers Part 4 Additional 
Requirements for Combined 
Transformers 
IS 16336 (Part 2 ) : 2015 
Common Information Model 
(CIM ) for Information 
Exchange in the Context of 
Electrical Utilities Part 2 CIM 
Extensions for ABT Based 
Regulated Markets and Load 
Shedding and Restoration 
Mechanism 
IS 16365 : 2015 /ISO 21182 : 
2013 Light Conveyor Belts - 
Determination of the 
Coefficient of Friction 
IS 16394 : 2015 Textiles - 
Woven Shirtings Made of 
Cotton ,Man -Made 
Fibres/ Filaments and Their 
Blends - Specification 
IS 16474 : 2015 Geosynthetics - 
Method of Test for Tensile 
Properties ofGeogrids by the 
Single or Multi -Rib Tensile 
Method 
IS 16475 : 2015 Geosythetics - 
Method of Test for 
Determination of 2 Percent 
SecantModulus for 
Polyethylene Geomembranes 
IS 16477 : 2015 Geosynthetics - | 
Method of Test for 
Determination of Performance 
Strength of Geomembranes by 
the Wide Strip Tensile Method 
IS 16449 ( Part 2 ) : 2015 /ISO 
3864 - 2 : 2004 Graphical 
Symbols - Safety Colours and 
Safety signs Part 2 Design 
Principles for Product Safety 
Labels 
IS 16457 : 2015 /ISO /IEC 15288 
: 2008 Systems and Software 
Engineering - System Life 


21 March 2016 


NA 


NA 


21March 2016 


NA 


NA 


33. 


21 March 2016 


NA 


NA 


34 . 


21 March 2016 


NA 


NA 


35 . 


21 March 2016 


NA 


NA 


36 . 


21 March 2016 


NA 


NA 
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Cycle Processes 


37 . 


21 March 2016 


NA 


NA 


38 . 


21 March 2016 


NA 


NA 


IS 16458 : 2015 /ISO / IEC 16085 
: 2006 Systems and Software 
Engineering - Life Cycle 
Processes - Risk Management 
IS 16464 (Part 4 ) : 
2015 /ISO /IEC 19784 -4 : 2011 
Information Technology - 
Biometric Application 
Programming Interface Part 4 
Biometric Sensor Function 
Provider Interface 
IS /ISO 20022 -7 : 2013 
Financial Services - Universal 
Financial Industry Message 
Scheme Part 7 Registration 
IS /ISO 21101 : 2014 Adventure 
Tourism - Safety Management 
Systems - Requirements 


39. 


21 March 2016 


NA 


NA 


21 March 2016 


NA 
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Copies of these standards are available for sale with the Bureau of Indian Standards, Manak Bhavan , 9 Bahadur Shah 
Zafar Marg , New Delhi - 110002 and Regional Offices : Kolkata , Chandigarh , Chennai, Mumbai and also Branch 
Offices: Ahmedabad, Bangalore , Bhopal, Bhubaneshwar, Coimbatore , Guwahati, Hyderabad , Jaipur, Nagpur, Patna, 
Pune , Kochi. Online purchase of Indian Standards can be made at http ://www .standardsbis.in 
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